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| | PART#| DESCRIPTION 


| 1* | 2480 |0.600 AMP SLO-BLO .25X1.25 FUSE 

DPDT PUSH SW PCMT BREAK B4 MAKE  cqustic MASTER 

1/4" JCK PCB MT ALL-GOLD SKT (13 ) 
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| 9 | 4418 |10K 5C R/A 9MM HORIZONTAL GAD "eS 
{ " 2 GND 
4419 |100K B LIN 12MM HORIZONTAL STP2 
4453 [50K BLIN 12MM 4PIN HORZ DT 
4523 |ROT BIN HOR 20MM 4BIT ENCODER 
6405 [RED 3MMLED 2V0 20MA BRT 
6554 [BLUE 3MMLED 3V9 20MA 
8636 |BUTTON 230X465 RND FLAT BLK (3425) 
2402 |T1,25A 5X20MM FUSE 
3428 |8' 3/18 SJT AC LINE CORD REMOVABLE 
3438 |PWR INLET & FUSE DRAWER 
3702 |DPST ROKR SW 187" AC PWR 
8289 |KNOB NEW AM SERIES IVORY 
8286 |KNOB NEW AM SERIES BLACK 
| 22* | spK7470|6.5" WOOFER 
| 23*| 7497 |4 OHM 1" TWEETER PEERLES 
| 24*| 8288 |TRAYNOR LOGO PLASTIC IVORY 
8290 |8.5"BROWN LEATHR HNDLE BLK MET 
8468 |VELCRO STRAP 3/4"X22CM 
8473 [#10 BLACK CUPWASHER SWF-10BK 
| 28*| 8547 |PLASTIC FOOT BLACK 
| 29*| 8630 |2 X 2.50 ROLLED EDGE PORT TUBE 
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